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113.  Losungswarme gasformiger, fliissiger nnd fester Korper*
Man versteht unter Losungswarme die bei dem "Dbergang eines beliebigen Korpers in den gelosten Zustand auftretende Energie-menge, die bei den gewohnlichen, nicht uinkehrbaren Losungsvor-gangen als Warme frei oder gebunden wird und die man dem Losungsmittel entziehen oder zufiihren muB, damit die Temperatur nach erfolgter Losung so groB ist wie vorher.
Die Losungswarme der Gewichtseinheit eines Stoffes ist nur dann unabhangig von der Menge des Losungsmittels, wenn diese Menge verhaltnismaBig sehr groB ist, also bei den verdiinnten Losungen. Dies beruht darauf, daB bei der weiteren Verdiinnung einer verdiinnten Lpsung keine Warme erscheinung en auftreten, wah-rend dies bei der Verdiinnung konzentrierter Losungen der Fall ist. Die verdiinnten Losungen gleichen auch in dieser Hinsicht den idealen Gasen, deren innere Energie von dem Volumen oder der Dichte unabhangig ist, die konzentrierten Losungen dagegen den iiberhitzten und gesattigten Dampfen, deren Energie auBer von der Temperatur noch von der Dichte abhangt. Als Grundwert der Losungswarme, Z0, gilt die Warmemenge, die frei wird, wenn 1 Mol = m kg (oder auch 1 kg) eines Stoffes in einer sehr groBen Menge des Losungsmittels gelost wird.
10 ist in hohem Grade abhangig von dem Aggregatzustand des gelosten Korpers vor der Losung. Am groBten ist J0 fiir den gas-formigen Zustand. Fiir Gase ist Z0 stets positiv, d. h. bei der Losung (Absorption) der Gase wird stets Warme entwickelt.
Es ist
fiir gasformige C09    .   .   . Z0=   4870 Cal/Mol = 110 Cal/kg.
NH8    .   .   . Z0 = 15322      „      ==492      „ Dagegen ist
„    fliissiges   NHfi .   .   . Z0=   3264      „      =192      „
„   Alkohol  09H60   ... Z0=±   2540      „      =   55,2  „
„ Schwefelsaure H2S04 Z0= 17850      „      =1820   „
Bei festen Stoffen ist Z0 haufig negativ, d. h. es findet ein Warme-verbrauch bei der Losung statt und die Warme Z0 muB zugefiihrt werden, wenn die Temperatur nicht fallen soil (Kaltemischungen). Es ist z. B. mit Wasser als Losungsmittel
fur Bohrzucker C19Ha901:l 10 = — 800 Cal/Mol = — 2,4 Cal/kg, „   Kochsalz NaCl    .   .   . Z0 = —1180     „      = — 20,2   „
Dagegen ist „   Atzkalk Ca(OH)fl     .   . Z0 = + 2790     „      = + 37,7   „
Die Losungswarme I konzentrierter Losungen fiir einen beliebigen Aggregatzustand folgt aus
i0=i+r,
34*llier, Der Dampfdruck von Am-moniaklosimgen. (Daselbst weitere ausfiihrliche Angaben iiber die Verhaltnisse der wasserigen Ammoniaklosungen).iet. Wurde diese Wand nicht vorhanden sein, so wiirde der geloste Stoff aus der Losung in das reine Losungsmittel iibertreten. In diesem Bestreben wird er.
